Z KACHNIKIEWICZOW 


JOZEFA KOZŁOWSKA 


żona sierżanta Straży pożarnej miejskiej, 


przeżywszy lat 40, po długiej chorobie opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 26 października 1902 r. 


W smutku pozostali mąż, dzieci i rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 


bożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie sie we wtorek 28 b. m. o godz. 
3 popołudniu z koszar Straży pożarnej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Nowińskiego. Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


